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上 岛 民 日 本 血 蝗 Haemaphysalis japonica 
douglasi Null et Warb. 生活 史 的 研究 


隶 文 清 陈 国 定 


(内 蒙古 医学 院 寄 生出 学 教研 组 》 


岛 氏 日 本 血 几 Hacmaphysatis japonica donglasi Null ct Warb， 分 布 于 苏联 以 及 我 国 
的 黑龙 江 、\ 计 林 和 内 蒙古 等 森林 地 区 。 根 据 过 去 的 报道 , 该 种 昕 与 森林 脑 炎 、 贬 传 班 疹 禾 
寒 等 疾病 的 传播 有 关 。 

本 文 介绍 岛 氏 日 本 血 婢 生活 史 在 实验 室 的 研究 结果 。 

材料 和 方法 

试验 材料 是 从 呼 和 洪 特 市 市 郊 大 青山 林 区 采 获 的 ， 从 和 牛 体 上 采集 吸 饱 血 的 座 虫 在 实 
验 室内 进行 试验 观察 。 

座 虫 的 产 旷 、 中 的 旷 化 以 及 发 育 各 期 的 暗 皮 等 的 观察 都 是 在 玻璃 管 中 进 行 。 玻璃 管 
的 两 端 履 以 网 布 ,再 用 橡皮 圈 反 紧 , 将 装着 里 的 玻璃 管 放 人 盛 有 水 的 玻璃 红 内 , 把 玻璃 管 
垫 起 以 防 与 水 直接 接触 。 玻 璃 和 的 上 口 用 盖 盖 好 , 并 稍 留 些 间 险 以 保持 流通 空气 。 在 试 
验 前 用 湿度 计 测 定 玻璃 氏 内 的 湿度 ,使 相对 湿度 保持 在 95 %。 

免 为 该 种 旱 的 宿主 之 一 ,我 们 用 家 免 作 为 发 育 各 期 吸血 的 来 源 。 在 免 体 上 喂 血 时 ,我 
们 采用 免 耳 布 套 法 ， 即 将 布 套 套 在 家 免 的 耳 上 ， 其 一 端 用 胶布 将 布 套 固 定 在 免 耳 的 基部 
和 免 头 的 一 部 分 。 在 兔 的 颈 部 套 上 三 合板 木棉。 试验 时 把 量 从 布 套 的 另 一 端 放 和 人， 再 将 
布 套 口 氮 住 ,以 防止 蝗 从 布 套 内 让 出 。 每 天 定时 进行 观察 一 次 ,一 直观 察 到 昕 吸 饱 血 目 行 
脱离 时 为 目 。 





试 验 结 果 

岛 氏 日 本 血 壮 属于 三 个 宿主 的 婢 类 , 即 幼虫 , 郑 虫 和 成 虫 在 宿主 体 上 吸血 后 都 需要 离 
开 宿 主 。 

产 缆 前 斯: 观察 产 卵 前 期 的 室温 为 12 一 18% ， 相 对 温度 为 95 多 。 共 观 察 豚 饱 血 的 
座 虫 12 头 , 产 卵 前 期 所 需 日 数 最 短 的 为 16 天 ,最 长 的 为 35 天 ,平均 为 21.6 士 488 天。 

产 卵 期 ， 室温 为 15 一 25°C, 相对 湿度 为 95%。 在 12 头 吸 饱 血肉 虫 中 ， 其 产 卵 持续 
的 日 数 最 短 的 为 25 天 , 最 长 的 为 44 天 ， 平均 为 29.8 土 6.32 天 。 平均 每 大 产 卵 数 见 图 1。 
产 卵 的 数量 从 产 卵 开始 逐日 增多 ,至 第 10 一 15 天 , 产 卵 的 数量 最 多 ,以 后 又 逐日 城 少 。 平 
均 日 产 及 数 最 多 的 为 137 个 。 

根据 12 头 吸 饱 血 风 虫 产 旷 数 的 观察 , 产 旷 数 最 少 的 为 1,379 个 , 最 多 的 为 2,766 个 ， 
平均 1,994 圭 410 个 。 日 产 孵 数 最 多 的 为 286 个 。 峻 虫 产 路 完毕 ,经 7 一 13 天 , 平均 8.5 土 
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3.06 天 后 死亡 。 





著 期 ， 从 雌 虫 产 出 的 卵 至 贱 化 为 幼虫 所 处 的 室温 为 22 一 27"2, 相对 温度 为 95%。 共 


图 1 
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岛 氏 日 本 血 蝗 肉 虫 平均 每 日 产 卵 数 


观察 32 个 卵 块 , 卯 期 最 短 的 为 30 天 , 最 长 的 为 48 天, 平均 37 土 3.96 天 。 各 卵 块 解 化 持 
续 的 天 数 最 短 的 为 3 天 ,最 长 的 为 13 大 ,平均 6.7 土 2.32 天 。 


收 块 逐日 赂 化 的 百分率 见 图 
2。 以 第 二 天 风化 的 最 多 , 占 总 多 
化 数 的 23.65%、 以 后 逐日 减少 。 
观察 卵 及 化 的 总 数 为 4850 个 ， 
孵化 数 为 3,133 个 ， 未 赂 化 数 为 
1,717 个 , 孵化 率 为 64.6 %。 

幼虫 吸血 期 :幼虫 吸血 共 观 
察 509 头 。 吸 血 期 为 3 一 4 天 ,其 
中 第 三 天 吸 饱 血 从 宿主 体 上 脱离 
的 共 159 头 , 鼎 31.24 狗 ; 第 四 天 
为 350 头 , 占 68.76%。 

幼虫 暗 变 期 : 吸 饱 血 的 幼虫 
分 别 放 在 20%C 、30%C 、35sC , 相 
对 湾 度 皆 为 95% 的 条 件 下 进行 
观察 。 由 表 1 看 出 幼虫 晓 变 期 的 
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Do 








长 短 与 温度 有 关 ， 温 度 升 高 使 幼虫 赔 变 为 若 忠 的 时 间 缩 短 。 赔 变 成 若虫 数 以 30°C 为 最 


高 , 占 70%。 


圾 1 岛 久 日 本 血 昕 吸 饮 血 幼虫 在 不 同 温度 下 的 昱 变数 及 日 数 








温 度 (°C) 头 数 平均 归 数 士 标 准 差 
20 20 26.3 十 1.84 
30 40 16.3 寸 1.82 
35 40 15.7 士 1.33 
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若虫 吸血 期 : 若虫 吸血 共 观 察 261 头 。 吸 血 期 为 2 一 5 天 ,其 中 第 二 天 吸 饱 血 从 宿主 
体 上 脱离 的 共 29 头 , 占 11.11%; 第 三 天 为 166 头 , 占 63.6 狗 ;第 四 天 为 58 头 ,下 22.22 驳 ; 
第 五 天 为 8 头 , 占 3.07%。 落 虫 吸血 期 以 第 3 一 4 天 为 最 多 。 
者 虫 晓 变 期 : 吸 饱 血 的 若虫 分 别 放 在 20 必 、30%C、35C, 相对 温度 皆 为 95% 的 条 件 
下 进行 观察 。 吸 饱 血 若虫 至 嫉 变 为 成 虫 的 娆 变数 及 所 需 日 数 见 表 2。 若虫 赔 变 为 成 虫 所 
需 时 间 的 长 短 亦 与 温度 有 关 。 若 虫 晓 变 为 成 虫 数 在 三 种 温度 条 件 下 没有 多 大 的 区 别 。 
表 2 岛 氏 日 本 血 蝗 豚 饱 血 若 虫 站 不 同 温 度 下 的 虞 变数 及 日 数 























温度 《CC) 头 数 暗 变 成 虫 数 晓 变 4 锐 变 日 数 平均 日 数 士 标准 姜 
20 20 20 100) 25 一 -30 25.8 二 1.14 
30 20 19 95 13 一 26 14.7 士 1.56 
35 20 18 90 | 


| 12—14 | 12.D 二 1.00 














峻 奴 比 例 ， 我 们 观察 了 从 若虫 晓 变 的 成 虫 共 893 头 ， 其 中 雌 虫 429 头 ， 占 48.04%%; 
雄 虫 464 头 , 占 51.96 匈 。 二 者 用 统计 学 方法 处 理 , 其 显著 性 差异 测验 值 为 1.17。1.17 < 
2。 死 显著 性 差异 。 

雌 虫 吸血 期 。 共 观察 24 头 , 吸血 日 数 最 短 为 10 天 ， 最 长 为 12 天 ,平均 11.4 士 0.81 





天 。 





各 虫 划 的 重量 : 平均 一 个 哮 的 重量 为 0.08 毫克 ,未 豚 血 纺 虫 为 0.054 毫克 , 吸 饱 血 幼 
虫 为 0.46 点 克 , 未 吸血 若虫 为 0.28 毫克 , 吸 饱 血 若虫 为 2.62 毫克 , 未 吸血 座 虫 为 1.00 毫 
克 , 明 血 雄 虫 为 12.48 毫克 , 未 吸血 由 虫 为 1.60 毫克 , 而 吸 饱 血肉 虫 为 122.3 毫克 。 吸 饱 
血 纺 虫 的 重量 为 未 吸血 纺 虫 的 8.5 倍 , 吸 饱 血 若虫 为 未 吸血 若虫 的 9.4 倍 , 吸 饱 血 座 虫 为 
未 吸血 雄 忠 的 12.5 做, 而 静 饱 血肉 忠 为 未 吸血 肉 写 的 76.4 倍 。 

各 囊 期 的 量度 : 见 表 3。 


表 3， 高 氏 日 本 血 临 各 虫 期 的 度量 * (单位 ， 王 洲 ) 
。 | 平均 数 土 标准 |。 平均 数 土 标准 |、 。 | 平均 数 土 标准 
鼎 体 各 其 长 ” 度 全 宽度 嫩 厚度 《二 于 从 




































































蛆 0.,43—0.63 0.57 士 0.04 0.38—0.47 0.43 士 0.02 | 
未 跨 血 0.66—0.70 0.68-F-0.01 0.53—0.57 0.54 十 0.01 0.20—0.27 0.23+0.02 
吸 饱 血 1.3 1.6 1.5 +0.10 | 0.9 -1.0 0.97 二 0.02 | 0.5 一 0.7 0.64 士 0.04 
本 未 吸血 1 .2 —1.3 于 .24 士 0.04 0.84——0.9 0.88 士 0.02 0.2 —0.32 0.25 二 0.04 
若虫 吸 亿 血 | 2.2 -一 2.7 2.4 二 0.18 | 1.5 一 1.9 1.8 上 0.13 | 0.7 一 1.0 | 0.8840.10 
加 未 吸血 2.0 一 3.0 2.6 十 0.28 1.5 一 2.5 2.0 十 0.25 0.3 —0.6 0.4 十 0.04 
| 吸 饮 血 2.2 —3.1 2.7 £0.16 | 1.5 -2.6 2.0 +0.27 | 0.4 一 0.8 | 0.6 +0.10 
来 吸血 | 2.5 一 3.5 3.0 土 0.37 | 1.8 一 2.8 2.3 十 0.26 | 0.4 一 0.5 0.42 士 0.04 
峻 虫 豚 馆 血 10.0—12.0 11.0+0.60 7.3 —9.5 8.5 十 0.350 6.0 —7.0 6.6 十 0.30 
| 
* 长 度 : 从 盾 片 肩 部 前 缘 至 虫 体 后 缘 。 
宽度 : 贝 体 两 侧 的 最 大 宽度 。 厚 度 : 虫 体 背 腹面 间 最 大 的 厚度 。 





